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コネ クタ 夕 を 知ら ず し て 
シス テム 設計 を 
語る こと な か が かれ 


ニニ 三 上 三 ーー . ふ ルフ 『 コ 

メカ , 電気 , 虹 板 設計 に 必須 の 知識 を 
トラ フル 事例 や 鉄則 で 解説 

最近 で は , デザ イン や 小型 化 を 重視 し た 電子 機器 が 多く な つ 
て お り , 基板 の 形状 や 配置 に つい て , 最初 か ら 大 き な 制 約 が 与 
えら れる ケー ス が 増え て いま す . その た め , フレ キシ ブル ・ プ 
リン ト 基 板 (FPC) や 微小 な コネ クタ な ど が 頻繁 に 使わ れる よう 
に な っ てき て いま す . と ころ が , FPC や 微小 な コネ クタ を 使い 
電子 機器 の 実装 密度 を 上 げ , 配線 の パタ ー ン 間隔 や パタ ー ン 幅 
を 狭め の れ ば , クロ スト ー ク ・ ノ イズ や 電流 容量 な どの 問題 が 生 
じ ま す . 本 特集 で は , 電気 的 な 知識 に 裏打ち され た FPC や コネ 
クタ な どの 使い か た , お よび トラ ブル ・ シ ュー ティ ング の 事例 
を 紹介 し ます . 


第 1 章 

フレ キシ ブル ・ フ リン ト 基板 を 使い こ な そ う ! 

小型 化 に 加え て , ノイ ズ 対 策 や 性 能 向上 な ど に も 有効 三村 修 図 

第 2 章 

FPC,。 コネ クタ タタ, ハー ネス を 使う 際 に 

知っ て お きた い 鉄 則 8 か 楽 

ーー 一度 覚え た ら 一 生 使え る コモ ン ・ セ ンス 漆 谷 正義 較 

第 3 章 | 

コネ クタ &FPC ト ラブ ル ・ シ ュー ティ ング 
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